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(fig. 134); les soudures Impaires sont disposers vers I'interieur

et les soudures paires vers 1'exterieur; plusieurs couronnes iden-

Fig. i.35.

tiques sont superposees en colonne et reliefs de fagon qu'encore
toutes les soudures impaires soient a I'interieur (fig. i35). ^
Une serie de petits bees de gaz places sur une colonne a I'mte'-1'emploi du couple
